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Notice des titres et travaux scientifiques
Ancien Secrétaire de la Société de Médecine Publique et d'Hygiène Sanitaire Membre de la Société de Médecine de Paris. j
Membre de la Société des Experts-Chimistes de France, '
Membre de la société de Pathologie exotique.
éncien Membre de la "ROYAL SOCIETY of MEDIGIHE" de Londres. li
Membre du Conseil d'Administration de l'Hygiène p*r l'^'cxemple".
Président de la Société de l'Hygiène de l'Enfance (Marseille).
MISSIONS à 1'ETRANGER .-
Mission en Angleterre pou.r l'Etude du Choléra (Mission de l'Office international d'Hygiène 1913).
Mission de Bactériologie de l’expédition des Dardanelles (Chef du Service r d'Hygiène de l'Ile de Lemnos 1915) r
Mission à Corfou contre le choléra - (Mission Pottevin envoyée par le |:
Gouvernement - 1916). i'
Mission à Constantinople, à l'Institut Bactériologique Impérial (Mission, | de l'Institut Pasteur - 1919). I
Mission à la Croix-Rouge Roumaine (à Bucarest) - (Mission de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge - 1918). j
Mission dans le proche Orient (Egypte, Mer Rouge, Lazaret d'Eltor, PalestinJ Syrie, Turquie,!'Asie et d'Europe). Expert extraordinaire de la Société 1 des Nations (Comité d'hygiène) - (Février-Mars 1922). " '[i
b rapports au Cons
distiques, examens 5tc.., (1933-a4-2£
anistère de l'Hyg les bovidés (1935)
Menton, etc.,, pou tlon (Ministère de
OUVRAGES
1°- Utilisation des sources d*énergie et appareils de la télégraphie sans fil à la production des rayons X, à bord des navires de guerre.
(Thèse de Doctorat en Médecine.- Faculté de Bordeaux 19 Décembre 1906).
2“- De la vésicule biliaire envisagée comme lieu d'inoculation, (Contribution à l'étude de l'immunité et à la physiologie générale).
(Thèse de Doctorat es-sclences.- Faculté des Sciences de Paris Bars 191S).
3°- Le Choléra (épuisé).
Préface Mr. ROUX, Directeur de l'Institut Pasteur (Masson et G° - 634 pages - 100 figures - 1919).
4°- La peste.- Les rats, les puces, le bacille de Yersin.- Diagnostic de la peste murine.
(Publié par le Ministère de l'Hygiène - 1931).
5°- Lemnos.- (Base des opérations des Dardanelles) - Etude sur l'Hygiène de l'Ile et des camps.
(Déposé au Ministère de la Marine - service de Santé - 1.147 pages)
6"- Compte-rendu médical de la Mission envoyée par la Société des Nations dans le proche Orient (1933).
(Déposé à la Société des Nations - Genève - 58 pages).
7°- Abrégé de législation sanitaire Française.
En collaboration avec R. WIBAUX - Sous presse r 315 pages - Masson et Ole Editeurs),
II,- COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE DES SCEHCES
S®- Le Choléra expérimental des singes inférieurs., (En collaboration avec Pottevin - C.R. Acad, des S,C, 4 Août 1913 - Page 343).
9°- Sur les vibrions et leurs toxines (En collaboration avec Pottevin - C.R. Acad, des 5.C. 30 Juillet 1913 - Page 3.039).
des Sc.
■ Sur la pathogénie du choléra (G.R. j
12°- Sensibilisation de l'organisme à certains produits bactériens par l'hémolyse. (En collaboration avec W.J, Penfold) - (C.R, Acad, des So. 16 Février 1914 - Page 541).
13°- La prophylaxie et le traitement de la grippe. (En collaboration avec M. DEFPRESSINE - C.R. Acad, des Sc. 30 Septembre 1918).
14°- Sur les peroxydases des laits. (C.R. Acad, des Sc. Août 1919).
15°- Le lait l'hémolyse. (C.R. Acad, des So. 3 Mal 1920),
16°- Du pouvoir antiseptique de la ohloropiorine (C.R, Acad, des So. 25 Janvier 1926.
17"- Des propriétés thérapeutiques de la pectine (C.R, Acad, des So. 3 Janvier 1985).
III.- BPLLETIH DE L'ACADEMIE DE MEDECIME
18°- L'abcès quinlqne(Nécroses et gangrènes quinlques (En Collaboration avec M. PRAT-PLOTTES). - (B, de l'acad. de Médecine - 10 Avril 1917).
19°- Spirochétose broncho-pulmonaire (Bronchite sanglante - R, de l'Acad, de Médecine - 4 Juin 1918).
20°- Sur une épidémie de dysenterie dans le département de la Seine (Lecture faite à l'Académie de Médecine - 6 Décembre 1981)
21°- Les propriétés hémostatiques de la pectine (en collaboration avec Mr. de Saint Rat) B. de l'acad. de M, 4 Novembre 1984.
82°- De la stérilisation de l'eau de l'alimentation et de l'eau de mer à Marseille (Acad, de Médecine 38 Octobre 1984).
83°- De la neutralisation in vivo de l'acide cyanhydrique par le glucose (Lecture à l'Acad, de Médecine 89 Janvier).1986).
IV.- COMPTES RENDUS DE LA SOCIETE DE BIOLOGIE
84°- Note sur le choléra expérimental. (En collaboration avec Orenderipoulo - C.R, de la Soc. de Biol - 85 Juin 1915 - Page 331).
85°- Note sur les réactions humorales chez les porteurs de ténias.
î syphilitiques - i le Biol- Octobre li
se’- Diagnostic de la peste bubonique (C.R. de la Soc. de Biol 1920 page 1.258).
27“- Le typhus exanthématique et les réactions d'agglutination (C.R. de la Soc. de Biol - 1920 - Page 283),
28"- Origine des spirochètes des régions buccale et trachée- bronchique (C.R. de la Soc. de Biol, 22 Octobre 1921).
29®- Les colloides thérapeutiques et l'anaphylaxie (C.R, de la Soc, de Biol. - 29 Avril 1922).
V.- BDLLETIN de la SOCIETE de PATHOLOGIE EXOTIQUE
30°- Sur un nouveau milieu de culture pour le vibrion cholérique Bul. de la S. de Path.exot, - 10 Février 1915 - Page 52).
31"- Sur un cas de plan observé en France (B. de la Soc, de Path. exot. - 10 Novembre 1917 - Page 784).
32"- Anopheles blfurcatus "capturé dans la Côte d'Or. (présenté par M. ROUBAUD. - B. de la Soc. de Path. exot - 10 Octobre 1917 - Page 679).
33"- Transmission du choléra aux singes par la voie gastro-intestinale. (En collaboration avec Pottevin - B. de la Soc, de Path. exot. 9 Juillet 1913 - Page 483).
34"- Spirochétose broncho-pulmonaire de Castellani (Bronchite sanglante), (B. de la Soc. de Path. exot. - 9 Janvier 1916).
VI.- ANNALES de l'INSTITUT PASTEUR
35°- De la vésicule biliaire envisagée comme lieu d'inoculation (An. de l'Inst. pasteur - Mal-Juin 1912). j
36"- Essai de la pathogénie du choléra (An. de l'Inst, Pasteur 1914).
37"- De la pathogénie du Choléra (An. de l'Inst. Pasteur - 1916), |
38"- Intoxication rapide par certains produits bactériens chez les lapins en état d'hémolyse (En collaboration avec W. J., PENFOLD - An. de l'Inst. Pasteur 1914K
39"- Une espèce banale de ferment lactique très fréquente dans le lait le streptocoque lactique glaireux. - (An. de l'Inst, Pasteur 1921 - N" 3).
40"- Le microbe de la gomme de sucre. (An. de l'Inst, Pasteur - Mai 1922)
XIV.- REVUE D'HYOIENE
59®- Entretien des tétines (Revue d'Hygiène - 1930).
60°- Le typhus exanthématique - (Les recherches de laboratoire - Revue 4'Hygiène - 1980).
61®- De la peste murine (Revue d'Hygiène - 1981 - N® 7).
_68°- De la stérilisation de l'eau de mer des parcs à coquillages (Soc. de Médecine Publique 86 Novembre 1984).
63®- Les parcs à coquillages de Marseille (Soc. de Médecine Publique 88 Juillet 1985).
64®- De la chloropiorlne comme agent de dératisation à bord des navires (Revue d'Hygiène Janvier 1986).
65®- De l'acide cyanhldrique comme agent de dératisation et de désinsectlon à bord des navires (Revue d'Hygiène Avril 1936).
Sources et licence
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